Dr. JOKE WARCHALOW 


b. redaktor „Głosu Narodu“ i „Ilustrowanego Kuryera Codziennego“ 
porucznik rezerwy Wojsk Polskich 


urodzony w r. 1902, zmarł dnia 9 lutego 1940 r. skutkiem ran odniesionych 
w obronie Ojczyzny. 


Pogrzeb odbył się dnia 13 lutego b.r. na cmentarzu wojskowym. 


NABOŻENSTWO ŻAŁOBNE 


za duszę $. p. Zmarłego zostanie odprawione w kościele św. Floriana dnia 17 b.m. o godz. 9 rano, na które zapraszają 
Krewnych, Przyjaciół, Kolegów Zmarłego i Znajomych pogrążeni w smutku 


żona, dzieci i rodzina. 


Z A K L A D ONUFREGO FIUTA Urukarnia Związkowy w Krakowie. ul. Mikołajska 13 


POGRZEBOWY 


Kraków, ul. Pr 7. — Telefon 141-05 i 102-48 
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